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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 
TENDER EXTENSION NOTICES 

(1) 
No . B3 ( A ) 3148/2011 / MCCH. 

4th August 2011. 
Sealed competitive tenders are invited vide Tender 
No . B3 -3148 /2011 for the supply of two Non - Invasive 
Ventilators to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . Due to some technical reasons, the 
mentioned tender is extended as follows: 

Estimated Cost - 4,00 ,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original — 800 + VAT. 

Duplicate = 400 + VAT. 
Last date and time for issuing tender form 
12-9 -2011, 4 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
17 -9- 2011 , 2 p . m . 

Date and time for opening tender - 17-9-2011, 2. 30 p. m . 


മുളം കു ന്ന ത്തു കാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയിലേക്ക്ഉദ്ദേശം 4,00 ,000 വില വരുന്ന 2 
നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേറ്ററുകൾ സപ്ളെ ചെയ്യുന്നതിന് 
ദർഘാസ് നമ്പർ ബി3 - 3148/ 2011 എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂ 
ടിയ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസു 
കൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു . എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങ 
ളാൽ ദർ ഘാസ് താഴെ പറയും പ്രകാരം 
നീട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു. 

അടങ്കൽ തുക - 4,00, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - ആകെതുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 800 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 400 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വില് പന അ വ സാ നി രി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 9 -2011, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 9 - 2011, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 17 - 9- 2011, 
2.30 മണി. 


(2 ) 


| Sl . Tender No. and Name of 
No. Items with Estimate Amount 


Cost of 
tender form 


- ( 3) 


(1) ( 2) 

1 


1 ,575 


2 


S1 / 3530 / 2011 - Electrohydraulic 

Operation Table - 7,00,000 
S1/ 6131/ 2011 - Head Light System 

2 ,85,000 
S1 / 6199 /2011 - Saw and Drill set 

12, 50, 000 


675 


- 3 


2 ,138 


563 


5 


No. B3 ( A ) 3151/2011/ MCCH . 4th August 2011 . 

Sealed competitive tenders are invited vide Tender 
No . B3-3151/2011 for the supply of One Hand Held Echo 
Machine to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . Due to some technical reasons, the 
mentioned tender is extended as follows: 

Estimated Cost - 5,00,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original - 1,000 + VAT. 

Duplicate — 500 + VAT. 
Last date and time for issuing tender form 
12 -9 - 2011 , 4 p . m . 

Last date and time for receiving tender 
17 -9 -2011, 2 p. m . 

Date and time for opening tender 
17- 9- 2011 , 2 . 30 p . m . 

മുളം കു ന്ന ത്തു കാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു 
രോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് ഉദ്ദേശം 5,00,000 വിലവരുന്ന ഒരു 
ഹാന്റ് ഹെൽഡ് എക്കോ മെഷീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ദർഘാസ് നമ്പർ ബി3 - 3151/ 2011 എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ 
മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ദർഘാസു 
കൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന തീയതി ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 
താഴെ പറയും പ്രകാരം നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. 

അടങ്കൽ തുക - 5,00,000. 


S1/ 6200 /2011 - Syringe Pump - 2 ,50 , 000 
S1 /6201/2011 - Digital Holter Recorder 

- cum - Analyser - 7, 00 ,000 
S1 / 6202/ 2011 - Dialysis Machine 

| 15 , 00 ,000 


1, 575 


6 


2 , 588 


Superscription tender number should be specifically 
noted 

EMD _ 1 % . 

Date and time of close of sale of tender forms 
12- 9 -2011 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 13 - 9 -2011 at 
- 5 p. m . - 

Date and time for opening of tender - 14- 9 -2011 , 
11 a. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31-3 - 2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്നവ വിത രണം ചെ യ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത പ്രത്യേകം ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 

ടെണ്ടർ 
നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും 

ഫോറത്തിന്റെ 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില 


നിരതദ്രവ്യം-- ആകെ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 1,000 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 500 + വാറ്റ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിപ്പിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 9 - 2011 , 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 9 - 2011, 2 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 9- 2011, 
2 .30 മണി. 


1, 575 


675 


Office of the Superintendent, 
Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu , Thrissur. 


| (Sd .) 
Superintendent. 


1 എസ്1/ 3530/ 2017- ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് 

ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ - 7,00,000 
2 എസ്1/ 6131/ 2011-- ഹെഡ്ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം 

2,85,000 
- എസ്1/ 6199 /2011 - സോ ആന്റ് ഡ്രിൽ സെറ്റ് - 

12,50,000 
- എസ്1/ 6200/2011 - സിറിഞ്ച് പമ്പ്- 2, 50,000 
-- എസ്1 / 6 201/ 2011 - ഡിജിറ്റൽ ഹോൾട്ടർ 

റിക്കാർഡർ- കം - അനലൈസർ - 7,00 ,000 
- 6 എസ്1/ 6202 / 201 ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ - 

- 15, 00,000 


2 ,138 


563 


TENDER NOTICE 


1, 575 


2,588 


No . S1- 3530/2011 . 

28th July 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms each 
separately are invited for the supply of the following 
items to Medical College Hospital, Kozhikode . 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം-- 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 9- 2011, 3 മണി. 


തീ യ തിയും 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അ വ സാ ന 
സമയവും 13 - 9- 2011, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്- 2088/ 2011 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 1- 9- 2011 വൈകിട്ട് 3 മണി. 

ടെണ്ടറുകൾ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
2 - 9 - 2011, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14 - 9 - 2011, 
11 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31-3 - 2012. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 
Medical College Hospital, 

| ( Sd .) 
Kozhikode . 

Superintendent. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 - 9 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31-3 - 2012. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, 

കോഴിക്കോട്- 32. 
Govt. General Hospital, 

( Sd .) 
Kozhikode- 32 . 

Superintendent. 


RE - TENDER NOTICE 
No . S - 2088 /2011 . 

- 2nd August 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the Reagents, Antibiotic , Discs etc . for 
Microbiology Investigations of Govt. General Hospital, 
Kozhikode. 

(Detailed list of the items will be supplied at the time 
of issuance of tender form .) 

Superscription Tender No. should be specifically 
noted as S -2088/2011. 

Estimate & amount - 65 ,000 . 
EMD1%. 

Price of tender plus ST Cash only — 400 + 4 % VAT 
and 1 % Cess on VAT. 

Last date and time of receipt of tender 
2 -9 - 2011, 5 p . m . 

Last date and time of close of sale of tender 
form - 1- 9 - 2011 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 3 - 9 - 2011 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 
31- 3 - 2012. 

Address of the Officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Govt. General Hospital, Kozhikode-673 032 . 

ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശു പ്രതി, കോഴി ക്കോടിന് 
മെകാ ബ യോ ളജി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നട ത്തു ന്ന തിന് 
ആവശ്യമായ റീ ഏജൻറ്സ്, ആന്റിബയോട്ടിക്ക്, ഡിസ്ക് 
മുതലായവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

(ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ടെണ്ടർ 
ഫോറം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്.) 

അടങ്കൽ തുക - 65,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 4 % വാറ്റ് നികുതി+ 1 % 

-- സെസ് വാറ്റ് നികുതിയിൻമേൽ. 


